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वित्त मंत्रालय 


( राणस्य विभाग ) 


अभिसूचना 
नई दिल्ली, 11 माई, 1994 
सं . 87/ 94-- के . उ . शु. 


सा . का . मि . 313 ( म )- - के . उ . . तथा ममक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट हो जाने पर 
कि ऐसा करना जनहित में मावश्यक है, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) को दिनाक पहली मार्च 1994 की 
मधिसूचना संख्या 40/ 94 के . उ. श. तारीष 1 मार्च, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः- - . 
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___ उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में , कम संख्मा 43 और उससे संबन प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिविस क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखो आयेंगी, अर्थात् :-- 


- 


- 


85 . 03 


कुछ मही 


विश्वत जनित सैट और 
घूर्णन मं परिवर्तकः- - 
डीजल जनन सेट जिनको 
शुल्क संरत ईजन और 
जानिन से प्रतिष्ठापन के 
स्थल पर समजित किया 

जाता है 
( ii ) मम्प सभी माल 


मूल्य का 10 
प्रतिशत 


[ फा सं , 341/ 5/ 94 -- टी आर . मू )] 


राजीव शर्मा, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th March , 1994 


No. 67/94- CENTRAL EXCISES 


G .S . R . 313 ( E ) : - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944), the Central 
Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby makes the following amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) No , 46/ 94 - Contral 
Exoises dated the 1st March , 1994 , namely : - - 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


In the Tablo annoxod to the said notification , for S . No. 42 and the entries 
rolating thereto, the following S . No, and entries shall be substituted , namely : 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


" 42. 85 . 02 


Nil. 


Electric generating sets and 

rotary converters : 
(i) Diesel - generating sots 

assombled at site of 
installation from duty 

paid engine and genorator 
( ii) All other goods. 


10 % ad valoren 


--- - " . 
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